Laboratorul nr 5 Obiective În urma efectuarii lucrarii de laborator se învata: * desenarea circuitelor utilizând programul Orcad capture; * analiza de c c Bias Point cu optiunea OP - Operating Point; * definirea declaratiilor de control: Time Domain (Transient) si Fourier Analysis; * citirea datelor din fisierul de iesire; * vizualizarea formelor de unda pentru analiza în timp; * identificarea si denumirea parametrilor analizei în timp si analizie Fourier Tema 1 Pentru circuitul din fig L5-1, sa se determine valorilor din PSF si parametrii de semnal mic utilizând Orcad Capture si o analiza de c c de tipul OP Fig L5-1 Schema circuitului analizat Modul de lucru * Setarile pentru analiza din Tema 1 se prezinta în fig L5-2 Fig L5-2 Parametrii analizei din Tema 1 * Se copiaza din fisierul de iesire, care se gaseste în fereastra de postprocesare grafica prin activarea butonului - View Simulation Output File, începând de la "OPERATING POINT INFORMATION" pâna la linia care contine "FT/FT2" inclusiv si se completeaza tabelul L5-1 Tema a 2-a Sa se determine raspunsul în timp al circuitului din fig L5-1 si distorsiunile armonice totale (THD - Total Harmonic Distortion) pentru 2 valori ale amplitudinii semnalului de la generatorul V1: a) 1mV, b) 20mV Modul de lucru * Clic pe butonul - Edit Simulation Profile; * La Analysis type se alege Time Domain (Transient) * Se completeaza în câmpurile Run to time: si Maximum step size: ca pe fig L5-3, a si se da clic pe Output File Option stabilind parametrii din fig L5-3, b: selectarea optiunii Perform Fourier Analysis si completarea celor 3 câmpuri aferente; a) b) Fig L5-3 Parametrii analizei în timp (a) si pentru determinarea THD (b) * Forma de unda V(out) se aduce în documentul Word; * În fisierul de iesire (View Simulation Output File - butonul ) se cauta la "FOURIER ANALYSIS" parametrul "TOTAL HARMONIC DISTORTION" Se noteaza sub graficul formei de unda THD=; * Se modifica amplitudinea - parametrul VAMPL al generatorului V1, se repeta simularea (F11) si se aduc în documentul Word forma de unda V(out) si, din fisierul de iesire, THD= Tema a 3-a Sa se determine relatia de faza dintre semnalul de iesire, V(out) si cel de intrare, V(in) Se considera V1=1mV Modul de lucru * Se debifeaza Perform Fourier Analysis; * Se efectueaza analiza în timp; * Se reprezinta pe acelasi grafic formele de unda pentru V(out) si V(in)*20; * Formele de unda se aduc în documentul Word Cerinte: * Se aduce desenul propriu în documentul Word; * Se completeaza Tabelul 5-1 (tema 1); * Formele de unda pentru V(out) si parametrul THD pentru cele 2 valori ale semnalului de intrare (tema a 2-a); * Formele de unda pentru V(out) si V(in)*20 (amplificare de 20 ori pentru mai buna vizualizare) ambele pe acelasi grafic (tema a 3-a); * Se identifica cu ajutorul cursului în fisierul de iesire, sintaxa analizei în timp si parametrii analizei în timp, se denumesc acesti parametri si se trec în documentul Word; * Se identifica cu ajutorul cursului în fisierul de iesire, sintaxa analizei Fourier si parametrii analizei Fourier, se denumesc acesti parametri si se trec în documentul Word; IMPORTANT Buna practica inginereasca cere ca desenul sa fie foarte clar, sa nu existe suprapuneri între înscrisuri si elementele de circuit Toate înscrisurile (nume, valori, parametri) se deplaseaza pâna când se vad clar atât componentele cât si înscrisurile Rezolvare Tema 1 1 Schema proprie 2 Sintaxa analizei de c c de tipul OP 3 Valorile din PSF si parametrii de semnal mic Tabelul L5-1 PSF Parametrii de semnal mic VBE [V] IB [µA] VCE [V] IC [mA] GM [mS] RPI [k?] RX [?] RO [k?] CBE [pF] CBC [pF] Rezolvare Tema a 2-a 4 Forma de unda pentru V(out) si parametrul THD pentru VAMPL=1mV THD= 5 Forma de unda pentru V(out) si parametrul THD pentru VAMPL=20mV THD= Rezolvare Tema a 3-a 6 Formele de unda pentru V(out) si V(in)*20 pentru VAMPL=1mV 7 Sintaxa analizei în timp si parametrii analizei în timp Tabelul L5-2 Sintaxa Param 1 Param 2 Param 3 Param 4 8 Sintaxa analizei Fourier si parametrii analizei Fourier Tabelul L5-3 Sintaxa Param 1 Param 2 Param 3 TEHNICI DE SIMULARE - LUCRARI DE LABORATOR Page 3 of 3 